Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 34 dell’11 febbraio 1997 - Serie generale 


Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma 


GAZZETTA 8 UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


è P SI PUBBLICA TUTTI 
PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 febbraio 1997 | GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 .- 00100 ROMA - CENTRALINO 85081 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali 
per uso umano presso officine di terzi. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


‘ Serie generale - n. 34 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1332 DEL 24-12-1996 


Società FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI 
S.P.A. 


VIA CREMA, 8 
26020 PALAZZO PIGNANO 


Codice Fiscale 00112720198 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA CUPACSTT N° di AIC: 
SACCA PLASTICA CUPAC 11LT N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031431 012 /G 
031431 024 /G 
031431 036 /G 
031431 048 /G 
031431 051 /G 
031431 063 /G 
031431 075 /G 


Tutte le fasi della produzione sono efictruate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Fresenius France sita in rue des Remparts, 6 - Louviers - Cedex (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1333 DEL 31-12-1996 


Società PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 


VIA ROBERT KOCH, 1-2 
20152 MILANO 


Codice Fiscale 07089990159 


Specialità Medicinale:  FLURIZIC 


8 COMPRESSE 375 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


029138 017 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in Località Marino del Tronto - Ascoli Piceno 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1334 DEL 31-12-1996 


. Società CARLO ERBA O.T.C. 
S.P.A. 


VIA ROBERT KOCH, 1.2 
20152 — MILANO 


Codice Fiscale 08572280157 


Specialità Medicinale: MEMOVISUS 


10 FLACONI ORALI N° di AIC: 023246 022 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Mediolanum farmaceutici S.p.A. sita in via San Giuseppe Cottolengo, 15/31 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1335 DEL 31-12-1996 


Società FARMACEUTICI COLI 
SRL 


VIA CAMPOBELLO, 15 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00396790586 


Specialità Medicinale: PLEXOTON B12 


IM 10 F LIOF + 10 F SOLV N° di AIC: 022315 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi deila produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Dr. A. Tosi Farmaceutici S.r.l. sita in Corso della Vittoria 12/b - Novara 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1 DEL 7-1-1997 


Società PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 


VIA ROBERT KOCH, 1-2 
20152 MILANO 


Codice Fiscale 07089990159 


Specialità Medicinale: XANAX 


FLAC. GOCCE 1 ML/0,75 MG 20 ML N° di AIC: 025980 083 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica delia società 
Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 2 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: ORASEPTIC GOLA 


20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO AGRUMI N° di AIC: 032269 019 
20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO MENTA N° di AIC: 032269 021 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutti i controlii di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.A. 
sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 3 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: ORASEPTIC 


COLLUTTORIO FLACONE 100 ML N° di AIC: 019971 074 
COLLUTTORIO FLACONE 200 ML N° di AIC: 019971 086 
COLLUTTORIO 12 BUSTINE 15 ML N° di AIC: 019971 100 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Per il colluttorio in flaconi tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina 
farmaceutica della società Cosmo S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 
Per il colluttorio in bustine tutte le fasi della produzione, eccetto le operazioni di confezionamento 


primario e secondario, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.A. 
sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Ale Je 


11-2-1997 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 4 DEL 14-1-1997 


Società VVARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


‘ Specialità Medicinale: CLOREXIDENT 


COLLUTTORIO FLAC 200 ML N° di AIC: 


032282 028 
COLLUTTORIO FLAC 900 ML N° di AIC: 032282 030 
COLLUTTORIO FLAC 500 ML N° di AIC: 032282 042 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 5 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO. 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 
Specialità Medicinale: AGAROL 


EMULSIONE FLACONE 200 ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


006029 045 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


re 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 6 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
‘20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 
. Specialità Medicinale: TAKA DIASTASE 


25 CONF. PEPSINA + PANCREATINA N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


010178 073 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 7 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: MYLICON 


24 COMPRESSE 40 MG N° di AIC: 020708 044 
50 COMPRESSE 40 MG N° di AIC: 020708 057 
BB GOCCE 30 ML 6,66% N° di AIC: 020708 069 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PERE pe 


11-2-1997 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 8 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale:  LIDENT ADRENALINA 


2% 1:100000 60 TUBOFIALE 1,8ML N° di AIC: 
2% 1:80000 60 TUBOFIALE 1,8 ML N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


029180 039 
029180 041 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 9 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: BENADRYL COMPLEX 


FLACONE SCIROPPO 115 ML . N° di AIC: 023379 035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 


S.p.A. sita.in via C. Colombo, 1 - Lainate (Mi) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— Libreria - Suppl. ord. 29 G.U. n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 10 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE: 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: ANUSOL 


12 SUPPOSTE 


N° di AIC: 005190 057 
POMATA 40 G 


N° di AIC: 005190 069 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 11 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: CLOREXIDENT ORTODONTICO 


COLLUTTORIO FLACONE 200 ML N° di AIC: 032633 036 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


0 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 12 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: CAPSOLIN 


POMATA 40 G N° di AIC: 006903 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 13 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: BENADRYL 


SCIROPPO ANITITOSSE FLAC 115ML N° di AIC: 003588 112 
"ELISIR" FLAC. 115 ML N° di AIC: 003588 124 
CREMA 30 G N° di AIC: 003588 136 
25 CAPSULE 25 MG N° di AIC: 003588 148 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RETE, |) ICE 


11-2-1997 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 14 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C.: COLOMBO. 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: BALSAMO SLOAN 


POMATA 40G N° di AIC: 012829 038 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..C. - PPT N. 15 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: LIDENT ADRENOR 


2% 60 TUBOFIALE 1,8 ML N° di AIC: 029179 025 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 


S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RO | Jess 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 16 DEL 14-1-1997 


Società VARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1. 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: MEPIDENT 3% 


60 TUBOFIALE 1,8 ML N° di AIC: 028171 027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 17 DEL 14-1-1997 


Società VARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 


Specialità Medicinale: RECTO MUGOLIO 


AD 12 SUPPOSTE 120 MG 


N° di AÎC: 004420 030 
BB 12 SUPPOSTE 60 MG 


N° di AIC: 004420 042 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SETA | Je 
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‘ ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 18 DEL 14-1-1997 


Società WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


VIA C. COLOMBO, 1 
20100 LAINATE 


Codice Fiscale 04708201001 
Specialità Medicinale: MEPIDENT 2% 


60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:100000 N° di AIC: 028172 031 
60 TUBOFIALE 1,8 ML -1:80000 N° di AIC: 028172 043 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A sita in via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 19 DEL 14-1-1997 


Società MERCK SHARP E DOHME 


S.P.A. 
VIA G.FABBRONI. 6 
00191 ROMA 


Codice Fiscale 00422760587 


Specialità Medicinale: INDOCID 


GEL 256 N° di AIC: 027513 011 
GEL 50 G N° di AIC: 027513 023 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Abellò Farmacia S.L., Ant. Ctra. N.li Km 32,800 - Alcalà de Henares (Spagna), mentre non sono più: 
effettuate presso l'officina farmaceutica della società 


Woelm Pharma G.m.b.h. & Co, Eschwege (Germania) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RS 7. pesi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 20 DEL 14-1-1997 


Società MERCK SHARP E DOHME 


S.P.A. 
VIA G.FABBRONI, 6 
00191 ROMA 


Codice Fiscale 00422760587 


Specialità Medicinale: TIMOPTOL 


FL 3 ML SOLUZ OFT 0,25% N° di AIC: 024278 018 
FL 5 ML SOLUZ OFT 0,25% N° di AIC: 024278 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso ie officine 
farmaceutiche della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Clementei Plant, Clermont Ferrand 
(Francia) e della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Mirabel 


Plant, Riom Cedex (Francia) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 21 DEL 14-1-1997 


Società NEOPHARMED 


SPA 
VIA G. FABBRONI, 6 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 07472570154 


Specialità Medicinale: IMIPEM 


"MONOVIAL"FL.500 MG/500 MG+SOL N° di AIC: 026462 059 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione delle sacche di solvente sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società IPRA sita in via Giangagliano - Z.l. Dittaino - Assoro (EN) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


200) (IS 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C.:- PPT N. 22 DEL 14-1-1997 


Società NEOPHARMED 


SPA 
VIA G. FABBRONI, 6 
00100 ROMA 


Codice Fiscale 07472570154 


Specialità Medicinale: PERIACTIN 


1 FLAC. SCIROPPO 150 ML 0,04% N° di AIC: 017616 020 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica consortile 
della società Merck Sharp & Dohme (italia) S.p.A. ed altre sita in via Emilia, 21 - Pavia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.- 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 24 DEL 14-1-1997 


Società ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO 
S.P.A. 


VIA MONTARIOSO, 11 
53035 MONTERIGGIONI 


Codice Fiscale 00050260520 


Specialità Medicinale: SALMOCALCIN 


5 FIALE 50 U.l. 1 ML N° di AIC: 027580 012 
5 FIALE 100 U.I. 1 ML N° di AIC: 027580 024 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della 
società So.Se. Pharm S.r.l. ed altre sita in via Campobello, 15 - Pomezia (RM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 25 DEL 14-1-1997 


Società POLI INDUSTRIA CHIMICA 
SPA 


PIAZZA AGRIPPA, 1 
20141 © MILANO 


Codice Fiscale 00746490150 


Specialità Medicinale:  LIPOZID 


30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 025443 060 
"TC" 20 COMPRESSE 900 MG N° di AIC: 025443 096 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo 
S.p.A. sita in via Colombo, 1 - Lainate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 26 DEL 14-1-1997 


Società NORDMARK FARMACEUTICI 
SPA 


VIA LORENTEGGIO, 270/A 
20152 MILANO 


Codice Fiscale 00795170158 
Specialità Medicinale: BRUFEN 


30 COMPRESSE 400 MG N° di AIC: 022593 127 
30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 022593 139 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutjca della società Knoll Farmaceutici S.p.A. sita in via Fosse Ardeatine, 2- Liscate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


sia 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 27 DEL 14-1-1997 


Società KNOLL FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA EUROPA, 35 
20053 —  MUGGIO' 


Codice Fiscale 00868480153 


Specialità Medicinale: SALOFALK 


:50 COMPRESSE 500 MG N° di AIC: 027357 072 
30 COMPRESSE 500 MG N° di AIC: 027357 084 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 28 DEL 14-1-1997 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F. TESTI, 330 
20100 MILANO 


Codice Fiscale 05062510150 


Specialità Medicinale: NASKA 


15 CANDELETTE VAGINALI 350 MG N° di AIC: 024181 012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in 
viale F. Testi, 330 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 i Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE : Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 29 DEL 14-1-1997 


Società LIFEPHARMA 
S.P.A. 


VIALE F. TESTI, 330 
20100 MILANO. 


Codice Fiscale 05062510150 
Specialità Medicinale: LIOBIFAR 


10 FLAC.NI ORALI LIOFILIZZATI N° di AIC: 014508 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in 
viale F. Testi, 330 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 30 DEL 16-1-1997 


Società FOURNIER PIERREL FARMA 
S.P.A. 


VIA CASSANESE, 224 
20145 SEGRATE 


Codice Fiscale 09964320155 


Specialità Medicinale: CLAVULIN 


1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.BB N° di AIC: 026138 115 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (UK) 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 31 DEL 14-1-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 
Specialità Medicinale: PRILACE 


14 COMPRESSE 5 + 6 MG N° di AIC: 029243 019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
Scoppito (L'Aquila) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 32 DEL 14-1-1997 


Società DOTT. A. TOSI FARMACEUTICI 
S.RL. 


CORSO DELLA VITTORIA, 12/B 
28100 NOVARA 


Codice Fiscale 00109210039 


Specialità Medicinale: LAB A 


6 CAPSULE VAGINALI N° di AIC: 028974 018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita 


in Corso della Vittoria , 12/b - Novara 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


- DT 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFIGIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 33 DEL 14-1-1997 


Società ALLERGAN S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 POMEZIA 


Codice Fiscale 00431030584 


Specialità Medicinale: VISTAGAN 


COLLIRIO 5 ML 0,5% N° di AIC: 025737 014 
FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,25% N° di AIC: 025737 038 
FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,1% N° di AIC: 025737 040 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Allergan Pharmaceuticals Ltd. sita in Castlebar Road, Westport, County Mayo - Irianda 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 34 DEL 14-1-1997 


Società INVERNI DELLA BEFFA 
SPA 


GALLERIA PASSERELLA, 2 
MILANO 


Codice Fiscale 02301090169 
Specialità Medicinale: SUCRALFIN 


30 BUSTINE GRANULATO 2 G N° di AIC: 025822 053 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Synthelabo Groupe sita in Amilly (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
ia 
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11-2-1997 Supplergento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 35 DEL 14-1-1997 
Società ASTA MEDICA AG 


WEISMULLERSTRASSE, 45 
6000 FRANCOFORTE 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinaie: BRONCOSPASMINE AEROSOL 


AEROSOL DOSATO 20 ML 0,5 MG N° di AIC: 024423 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito 
sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Sidefarma Sociedade Industria! de 
Expansao Farmaceutica Lda sita in Rua da Guiné Prior 


Velho - Sacavém 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 36 DEL 14-1-1997 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA MESSINA, 38 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: REVIVAN 


"200" 10 FIALE 5 ML N° di AIC:. 022609 022 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in via Strada Statale Appia - Capua (CE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


REA, , AO 


11-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 37 DEL 14-1-1997 
Società SCHERING A.G. 


MULLERSTRASSE, 178 
BERLINO 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale:  ULTRAVIST 


"300" 1 FLACONE 20 ML N° di AIC: 026965 184 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Schering Espana SA sita in Madrid (Spagna) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 38 DEL 14-1-1997 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA MESSINA, 38 
20159 MILANO 


Codice Fiscale 07968910153 


Specialità Medicinale: PULMAXAN 


“"TURBOHALER 200" POLVERE INALT. 200 MCG/ N° di AIC: 
“TURBOHALER 400 " POLVERE INALAT. 400 MC N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027621 022 
027621 034 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
A.S.P. S.A., 676 rue Jean Zay - Dunkerque (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 39 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: EUFUSIN 


SOLUZ.INFUS/CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 022200 024 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 40 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  |SOLIV 


SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 100 ML N° di AIC: 029365 032 
SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 250 ML N° di AIC: 029365 044 
SOLUZIONE 8% CLEAR FLEX 500 ML N° di AIC: 029365 057 
SOLUZ.8% CLEAR FLEX 1000 ML N° di AIC: 029365 069 


+ OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PESI, 7 oa 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 41 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ISOBRANCH 4% 


SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.100 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.250 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.500 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.1000 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


029360 031 
029380 043 
029360 056 
029360 068 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


dp 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 42 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030906 059/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030906 061/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030906 073/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030906 085/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 030906 147/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML “N° di AIC: 030906 150/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 43 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE 


SACCA CLEAR-FLEX 3000ML N° di AIC: 030905 018/G 
. SACCA CLEAR-FLEX 5000ML N° di AIC: 030905 020/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


=D 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 44 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030906 162 /G 
030906 174/G 
030906 186/G 
030906 198 /G 
030906 200/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll-presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PER, 1 REA 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 45 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


"Il" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030912 051/G 
"II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030912 063/G 
"il" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030912 075/G 
"Il" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030912 087/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 46 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 031237 050 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 031237 062 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 031237 074/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 031237 086/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
cir SIIT no en e SE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 47 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 GROSOTTO 
Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 
E SODIO GLUCONATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 031238 052/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 031238 064/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 031238 076/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: — 031238 088/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 48 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 031239 054/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 031239 066/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 031239 078/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 031239 080/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


MORE, i RE 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 49 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030913 053 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030913 065 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030913 077 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030913 089/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Pera, ZI 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 50 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030915 058 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030915 060/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030915 072/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030915 084/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


=: 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 51 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030916 050/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030916 062/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030916 074/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030916 086/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 52 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030917 052 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030917 064/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030917 076/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030917 088/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


EE, CE 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 53 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030918 054/G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030918 066/G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030918 078/G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030918 080/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PEG. gr 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 54 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"Ill" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030918 130/G 
"Ill" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030918 142/G 
"Ii" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030918 155/G 
"Ill" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030918 167/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3 PT 


4. — Libreria - Suppl. ord. 29 G.U. n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N, 55 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: ELETTROLITICA SELETTIVA 


+ SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030919 056/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030919 068/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030919 070/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030919 082/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


.li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 38—- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 56 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: FRUTTOSIO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030920 058/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030920 060/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030920 072/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030920 084/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030920 134/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030920 146/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ag 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 57 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: FRUTTOSIO 


10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030920 159/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030920 161/6 
20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030920 211/G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AiC: 030920 223/G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030920 235/G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030920 247/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 58 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030921 050/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030921 062/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030921 074/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030921 086/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 59 DEL 16-1-1997 


Società GIULIANI SPA 


VIA PALAGI, 2 
20129 MILANO 


Codice Fiscale 00752450155 
Specialità Medicinale: FARMOSPASMINA COLICA 


20 CONFETTI GASTRORESISTENTI N° di AIC: 004258 024 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratorio Farmacogeno A.F.O.M. S.r.l. sita in via Torino, 448 - Brandizzo (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


A | pe 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N: 60 DEL 16-1-1997 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 — COMACCHIO 


Codice Fiscale 00964710388 


Specialità Medicinale: NORMOPRESS 


30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 + 2,5 MG N° di AIC: 025871 031 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile 
sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (GE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 61 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


S.R.L. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale:  DILEM 


50 COMPRESSE 60 MG N° di AIC: 025908 017 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Pulitzer Italiana S.r.l. sita in via Tiburtina, 1004 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dallà data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO: DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 62 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


S.R.L. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA. 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: BUFENE 


30 COMPRESSE 300 MG N° di AIC: 026004 046 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Pulitzer Italiana S.r.l. sita in via Tiburtina, 1004 - Roma 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 63 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030923 066/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030923 078/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 080/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 092 /G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030923 142 /G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030923 155 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
— 433 — 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 64 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 167/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 179/G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030923 229/G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030923 231 /G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 243 /G 
20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 256 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso Ia propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario. alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 65 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


30% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030923 306/G 
30% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: -030923 318/G 
30% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 320/G 
30% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 332/G 
33% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML ° N° di AIC: 030923 383/G 
33% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030923 395/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 66 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO 


33% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 407 /G 
33% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 419/G 
50% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030923 460 /G 
50% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030923 472 /G 
50% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030923 484 /G 
50% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030923 496 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 67 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale . 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"Il" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030924 056/G 
"Il" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030924 068/G 
"II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030924 070/G 
"Il" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030924 082 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SMI 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 68 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030925 059/G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030925 061 /G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030925 073/G 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030925 085 /G 
"I]" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030925 135 /G 
"II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030925 147 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 69 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"Il" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030925 150/G 
"II" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030925 162/G 
"Il" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030925 212/G 
"Ii" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030925 224/G 
"Ill" SACCA CLEAR-FLEX500 ML N° di AIC: 030925 236/G 
"Ill" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030925 248 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 70 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  MANNITOLO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030928 055/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030928 067/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030928 079/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030928 081/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030928 131/G 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIÎC: 030928 143/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 71 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL: 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale È 09469610159 


Specialità Medicinale: MANNITOLO 


10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030928 156 /G 
* 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030928 168 /G 
18% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030928 218 /G 
18% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030928 220 /G 
18% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030928 232 /G 
18% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030928 244 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Lea 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 72 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


S.R.L. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: RESULIN 


30 COMPRESSE 100 MG N° di AIC: 028510 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Pulitzer Italiana S.r.l. sita in via Tiburtina, 1004 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 73 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


SRL. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: FOLAREN 


10 COMPRESSE 15 MG N° di AIC: 027487 014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 


Pulitzer Italiana S.r.i. sita in via Tiburtina, 1004 - Roma 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 74 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE » 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  RINGER 


. SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030937 054/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030937 066/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030937 078/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030937 080/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


dC pe 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 75 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: RINGER ACETATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030938 056 /G 
SACCA CLEAR-FLEX.250 ML N° di AIC: 030938 068/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030938 070/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030938 082/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 76 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 031244 054/G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 031244 066/G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 031244 078/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 031244 080/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 77 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  RINGER CON GLUCOSIO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 031243 052 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 031243 064 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 031243 076/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 031243 088/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca. 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 56 — 


11-2-1997 . Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 78 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale:  RINGER LATTATO 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


030939 058/G 
030939 060/G 
030939 072/G 
030939 084/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RICE, IR 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 79 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


S.R.L. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: RESULIN 


30'BUSTINE 100 MG N° di AIC: 028510 028 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Lamp San Prospero S.p.A. sita in via della Pace, 25/A - Lamp San Prospero (MO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 80 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 
S.RL. 


VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: AMOBRONC 


IM 10 FIALE 15 MG 2 ML N° di AIC: 025776 030 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto 


Biochimico Savio S.r.I. sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (GE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ S8—- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 81 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE.MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


1,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030940 100/G 
1,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030940 112 /G 
1,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030940 124/G 
1,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030940 136/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca. 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 82 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030940 225 /G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030940 237 /G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030940 249/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030940 252/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 83 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


7,5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030940 302/G 
7,5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030940 314/G 
7,5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030940 326/G 
7,5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030940 338/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 84 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


8,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030940 187/G 
8,4% SACCA CLEAR-FLEX-250 ML N° di AIC: 030940 199/G 
8,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030940 201/G 
8,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030940 213/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 60 — 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 85 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


0,9% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030942 054 /G - 
0,9% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030942 066/G 
0,9% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030942 078/G 
0,9% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030942 080/G 
0,9% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 030942 217/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


en pres 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 86 DEL 16-1-1997 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale:  MIGRACIN 


IM IV 1 FLACONCINO 250 MG 2 ML N° di AIC: 025568 027 
IM IV 1 FLACONCINO 500 MG 2 ML N° di AIC: 025568 039 
IM IV 1 FLACONCINO 1 G 4 ML N° di AIC: 025568 054 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 87 DEL 16-1-1997 


Società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE 


S.R.L. 
VIA SALARIA, 1240 
00138 ROMA 


Codice Fiscale 00399680586 


Specialità Medicinale: LOGAN 


"500" 5 FIALE 4 ML N° di AIC: 023806 060 
"1000" 3 FIALE 4 ML N° di AIC: 023806 084 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto 
Biochimico Savio S.r.l. sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (GE) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


=. dd 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 88 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CLORURO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030942 130/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030942 142 /G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030942 155/G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030942 167 /G 
5% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 030942 179/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PI, A 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 89 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


3,8% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030941 064/G 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030941 076/G 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030941 088/G 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 030941 090/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 90 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SODIO LATTATO 


1,87% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML N° di AIC: 030944 058 /G 
1,87% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML N° di AIC: 030944 060/G 
1,87% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML N° di AIC: 030944 072/G 
1,87% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML. N° di AIC: 030944 084/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


{l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


DES -, Joe 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 91 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031515 012/G° 
031515 087 /G 
031515 099/G 
031515 101/G 
031515 113/G 
031515 125/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 92 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


» SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031515 024/G 
031515 137/G 
031515 149/G 
031515 152/G 
031515 164/G 
031515 176/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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‘11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 93 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031515 188/G 
031515 190/G 
031515 202 /G 
031515 214/G 
031515 226 /G 
031515 238/G 
031515 240/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha ètffetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— N- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
nt  _—_ dum’ ‘sic e lee e 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 94 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML N° di AIC: 031512 015/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 031512 080/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML N° di AIC: 031512 092/G 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML N° di AIC: 031512 104/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML N° di AIC: 031512 116/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML N° di AIC: 031512 128/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
DIE o I AMENO dd Seni SIAT, > .Derne generdie = I 38 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 95 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031512 027 /G 
031512 130/G 
031512 142/G 
031512 155/G 
031512 167 /G 
031512 179/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 96 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX-8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031512 181/G 
031512 193/G 
031512 205/G 
031512 217/G 
031512 229/G 
031512 231/G 
031512-243/G 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PEG, past 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 97 DEL 19-19-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 
VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML N° di AIC: 031516 014/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 031516 089/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML N° di AIC: 031516 091/G 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML N° di AIC: 031516 103/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML N° di AIC: 031516 115/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML N° di AIC: 031516 127 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SOI, } Apr 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
I in e RO O RT e ME Eee nt 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 98 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 


N° di AIC: 

N° di AIC: . 
N° di AIC: 

N° di AIC: 

N° di AIC: 

N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO: 


031516 026/G 
031516 139/G 
031516 141/G 
031516 154/G 
031516 166/G 
031516 178/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


sula 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 99 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER 
EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031516 180/G 
031516 192 /G 
031516 204/G 
031516 216/G 
031516 228 /G 
031516 230/G 
031516 242 /G 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Lei 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
_—6—"< s"**o* _r———————11__———< 2<—1<<t11—@7—@#++#+=—————————————==—z<xzxT7TT—T__TFFPFm——-m€tlr_12124_w@_<  _mÈ_È— o rw=_Tz2 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 100 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML N° di AIC: 031518 018/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 031518 083/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML N° di AIC: 031518 095/G 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML N° di AIC: 031518 107/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML N° di AIC: 031518 119/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML N° di AIC: 031518 121/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


a pe pese 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 101 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 — GROSOTTO 


, Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML N° di AIC:: 031518 020/G 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML N° di AIC: 031518 133 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML N° di AIC: 031518 145/G 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML N° di AIC: 031518 158/G 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML N° di AIC: 031518 160/G 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML N° di AIC: 031518 172/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


i B_- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 
__——_—r—— —=rt————_—_=rr———rr_——————-—-_£—<——- eoeo-eeeeeee_ ee: 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 102 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 
(RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX Î0000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031518 184/G 
031518 196/G 
031518 208/G 
031518 210/G 
031518 222 /G 
031518 234/G 
031518 246/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Bi (REA 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 103 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 

SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML N° di AIC: 031522 016/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 031522 081/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML N° di AIC: 031522 093/G 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML N° di AIC: 031522 105/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML N° di AIC: 031522 117/G 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML N° di AIC: 031522 129/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 80— 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 104 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 
(RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031522 028/G 
031522 131/G 
031522 143/G 
031522 156/G 
031522 168/G 
031522 170/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 81 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 105 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 
(RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031522 182/G 
031522 194/G 
031522 206/G 
031522 218/G 
031522 220/G 
031522 232/G 
031522 244/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


al QI 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 106 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031511 013/G 
031511 025/G 
031511 052/G 
031511 064/G 
031511 076/G 
031511 088/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 83—- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 107 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML N° di AIC: 031511 037/G 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML N° di AIC: 031511 049/G 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML N° di AIC: 031511 090/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 108 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. . 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML N° di AIC: 031508 017/G 
SACCA CLEAR-FLEX 1500 ML N° di AIC: 031508 029/G 
‘SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML N° di AIC: 031508 031/G 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML N° di AIC: 031508 043/G 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML N° di AIC: 031508 056 /G 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML N° di AIC: 031508 070/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 85—- 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 109 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034: GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC:. 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
. N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031508 068/G 
031508 082/G 
031508 094/G 
031508 106/G 
031508 118/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso ia propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 110 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F_U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML' 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031510 011/G 
031510 023/G 
031510 050/G 
031510 062/G 
031510 074/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 111 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SAGCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031510 035/G 
031510 047/G 
031510 086/G 
031510 098/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie. generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 112 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031509 019/G 
031509 021/G 
031509 058/G 
031509 060/G 
031509 072/G 
031509 084/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 113 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML N° di AIC: 031509 033/G 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML N° di AIC:° 031509 045/G 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML N° di AIC: 031509 096/G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 


Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..C. - PPT N. 114 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031521 014/G 
031521 038/G 
031521 040/G 
031521 053/G 
031521 065/G 
031521 077/6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RR, (a 


11-2-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 115 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL' 


S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 
23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 


09469610159 


Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031521 026/G 
031521 089/G 
031521 091/G 
031521 103/G 
031521 115/G 
031521 127/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


03: 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 116 DEL 14-1-1997 


Società BIEFFE MEDITAL 
S.P.A. 


VIA NUOVA PROVINCIALE 


23034 —GROSOTTO 


Codice Fiscale 09469610159 


| Specialità Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031521 139/G 
031521 141 /G 
031521 154/G 
031521 166/G 
031521 178/G 
031521 180/G 
031521 192/G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica di 
Sabinanigo C.tra De Biescas s/n Camino a Sorripas - Senegue Huesca 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 117 DEL 14-1-1997 


Società GLAXO ALLEN 
S.P.A. 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 08998480159 


Specialità Medicinale:: CEFTIM 


"250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML N° di AIC: 025491 010 
"500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML N° di AIC: 025491 022 
"1" IM 1 FLAC. 1G+1 FIALA 3 ML N° di AIC: 025491 034 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono 


effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società SOFAR S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 
Trezzano Rosa (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


—'i04 = 


11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 118 DEL 14-1-1997 


Società GLAXO WELLCOME 
S.P.A. 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 00212840235 


Specialità Medicinale: GLAZIDIM 


IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML N° di AIC: 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML N° di AIC: 
IM 1 FLAC. G 1 + 1 FIALA 3 ML N° di AIC: 
IV1FLG1+F SOLV10ML N° di AIC: 
IV1FLG2 N° di AIC: 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025212 010 
025212 022 
025212 034 
025212 046 
025212 059 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono 
effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società SOFAR S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 


Trezzano Rosa (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ‘ 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 119 DEL 14-1-1997 


Società GLAXO WELLCOME 
S.P.A. 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 00212840235 . 


Specialità Medicinale: CUROXIM 


"250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML N° di AIC: 
"500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML N° di AIC: 
"750" IM FLAC 750 MG + F 3 ML N° di AIC: 
"1" IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML N° di AIC: 
"VENA 1" IV FLAC 1 G + F 10 ML N° di AIC: 
"VENA 2" IV FLAC 2 G + F 10 ML N° di AIC: 


023576 010 
023576 022 
023576 034 
023576 046 
023576 059 
023576 061 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO . 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono 
effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società SOFAR S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 


Trezzano Rosa (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 120 DEL 14-1-1997 


Società DUNCAN FARMACEUTICI 
SPA 


VIA A. FLEMING, 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 00455000232 


Specialità Medicinale: ZOREF 


"P" 12 COMPRESSE RIVEST.125 MG N° di AIC: 026917 017 
12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG N° di AIC: 026917 029 
6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG N° di AIC: 026917 031 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito 
sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in via Firenze, 
40 - Trezzano Rosa (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 121 DEL 14-1-1997 


Società DUNCAN FARMACEUTICI 
SPA 


VIA A. FLEMING. 2 
37100 VERONA 


Codice Fiscale 00455000232 


Specialità Medicinale:  PANZID 


e 


IM 1 FL 250 MG + F SOLV 1 ML N° di AIC: 025211 018 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML N° di AIC: 025211 020 
IM 1 FLAC. G 1 + 1 FIALA ML 3 N° di AIC: 025211 032 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sui prodotto finito sono 


effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società SOFAR S.p.A. sita in via Firenze, 40 - 
Trezzano Rosa (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n: 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 122 DEL 16-1-1997 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 


Specialità Medicinale: MIDY VITAMINA C 1000 


12 BUST.1000 MG SENZA ZUCCHERO N° di AIC: 028303 016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in via 
Zambeletti - Baranzate di Bollate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 123 DEL 16-1-1997 


Società SMITHKLINE BEECHAM 
S.P.A. 


VIA ZAMBELETTI 
20021 BARANZATE DI BOLLATE 


Codice Fiscale 03524320151 
Specialità Medicinale: BRONCHENOLO ANTIFLU' 


10 BUST.GRAN.LIMONE 5 G SI/ZUCC N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


028363 024 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Smith 
Kline & French, Alcala de Henares Madrid (Spagna) 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


11-2:1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 124 DEL 16-1-1997 
Società ZENECA S.P.A. 


VIA F.SFORZA - PALAZZO VOLTA 
20089 BASIGLIO 


Codice Fiscale 00735390155 


Specialità Medicinale: TENORMIN 


IV 10 FIALE 10 ML 5 MG N° di AIC: 024016 026 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO. 


Tutte le fasi della produzione eccetto il confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul 
prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società CP 
PHARMACEUTICALS LTD sita in Ash Road North, Wrexham - UK 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 125 DEL 16-1-1997 


Società. INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA 
SRL 


VIA G.PASCOLI, 1 
20064 GORGONZOLA 


Codice Fiscale 02422540159 


Specialità Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G N° di AIC: 030515 011/G 
6 MICROCLISMI 9 G N° di AIC: 030515 023/G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
C.0.C. FARMACEUTICI S.r.l. sita in via Modena, 15 - S. Agata Bolognese (BO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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11-2-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 34 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 126 DEL 16-1-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.1. 
S.P.A. 


55020 = CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


Specialità Medicinale: IDROPULMINA 


AD 6 SUPPOSTE N° di AIC: 010081 103 
BB 10 SUPPOSTE N° di AIC: 010081 115 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società IEMA 
. S.r..sita in via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.|.C. - PPT N. 127 DEL 16-1-1997 


Società SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIALE SARCA, 223 
20126 MILANO 


Codice Fiscale 02660610011 
Specialità Medicinale: DRIN 


10 COMPRESSE EFFERVESCENTI N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


001569 072 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società E- 
PHARMA TRENTO S.p.A. sita in via Provina, 2 - Ravina di Trento (TN) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
97A0553 


FRANCESCO NOCITA, redatt 
DOMENICO CORTESANI, direttore O 


ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(9651322) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via A. Herio, 21 

L'AQUILA 

LIBRERIA LA LUNA 

Viale Persichetti, 9/A 

LANCIANO 

LITOLIBROCARTA 

Via Ferro di Cavallo, 43 
PESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 si 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 

Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 
Circonvallazione Occidentale, 10 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO . 
LIBRERIA NISTICO 

Via A. Daniele, 27 
COSENZA. 

LIBRERIA DOMUS 

Via Monte Santo, 51/53 
PALMI 

UBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 
Via B. Buozzi, 23/A/B/C 
VIBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanuele 111 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Vasto, 15 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Matteotti, 30/32 
.CARTOLIBRERIA CESA 
Via G. Nappi, 47 
BENEVENTO 

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA 
Via F. Paga, 11 

LIBRERIA MASONE 

Viale Rettori, 71 

CASERTA 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Caduti sul Lavoro, 29/33 
CASTELLAMMARE DI STABIA 
LINEA SCUOLA S.a.s. 

Via Raiola, 69/D 

CAVA DEI TIRRENI 
LIBRERIA RONDINELLA 
Corso Umberto |, 253 
ISCHIA PORTO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Sogliuzzo 

NAPOLI 

LIBRERIA L'ATENEO 
Viale Augusto, 168/170 
LIBRERIA GUIDA 1 

Via Portalba, 20/23 
LIBRERIA GUIDA 2 

Via Merliani, 118 
LIBRERIA 1.B.S. 

Salita del Casale, 18 
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 

LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 
NOCERA INFERIORE 


LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 


Via Fava, 51; 


È POLLA 


CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 

SALERNO. 

LIBRERIA GUIDA 
Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
Piazza Tribunali, 5/F 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Castiglione, 1/C 
EDINFORM S.a.s. 

Via Farini, 27 

CARPI 

LIBRERIA BULGARELLI 
Corso S. Cabassi, 15 
CESENA 


‘ LIBRERIA BETTINI 


Via Vescovado, 5 
FERRARA 

LIBRERIA PASELLO 

Via Canonica, 16/18 

FORLÌ 

LIBRERIA CAPPELLI 

Via Lazzaretto, 51 
LIBRERIA MODERNA 
Corso A. Diaz, 12 
MODENA 

LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Emilia, 210 

PARMA 

LIBRERIA PIROLA PARMA 
Via Farini, 34/D 
PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
RAVENNA 

LIBRERIA RINASCITA 

Via IV Novembre, 7 
REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXH Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA EDIZIONI CLINT 
Via Romagna, 30 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo) 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

CARTOLIBRERIA LE MUSE 

Via Marittima, 15 

LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28/30 

RIETI 


‘LIBRERIA LA CENTRALE 


Piazza V. Emanuele, 8 
ROMA 

LIBRERIA DE MIRANDA 
Viale G. Cesare, 51/E-F-G 


LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA 


c/o Pretura Civile, piazzale Clodio 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana, 1027 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 


LIBRERIA L'’UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 121 
CARTOLIBRERIA MASSACCESI 
Viale Manzoni, 53/C-D 

LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68/70 
SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 

LIBRERIA "AR" 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XII Ottobre, 172/R 
IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 

LA SPEZIA 

CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Colli, 5 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTIGA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIH, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

CARTOLIBRERIA CORRIDONI 
Via Corrdoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 


CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 


Via Milano, 4 

como 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

NANI! LIBRI È CARTE 

Via Cairoli, 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 
GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 
MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele II, 15 
MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

SONDRIO 

LIBRERIA MAC 

Via Caimi, 14 


O 


Co) 


Ò 


Ò 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


VARESE 
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4/5/6 

ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, 8 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 

PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale De Gasperi, 22 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81/83 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE ICAP 

Via Vittorio Emanuele, 19 

ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 


O ASTI 


Ò 


Ò 


(0) 


Ò 


LIBRERIA BORELLI 

Corso V. Alfieri, 364 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 


PUGLIA 

ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 ” 
LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazza Vittoria, 4 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 


© TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 
LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30/32 
ORISTANO 
LIBRERIA CANU 

.Corso Umberto I, 19 
SASSARI 
LIBRERIA AKA 
Via Roma, 42 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE ; 
CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8/10 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto I, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106/108 
CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuele, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15/19 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

S. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86R 


Ò 


o 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46R 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S.n.c. 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Terme, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 7 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Corso Italia, 6 
TRENTO 

LIBRERIA DISEATORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 

CARTOLERIA CANOVA 

Corso Mazzini, 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 1.P.Z.S, 
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin 
LIBRERIA GOLDONI 

Via S. Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA L.E.G.i.S. . 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Paliadio, 11 
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